ELECTIONS LEGISLATIVES DU 19 MARS 1978 
2° circonscription de Loire-Atlantique 


Parti Socialiste 


| Alain Chénard | 


41 ans - Ingénieur 
Maire de Nantes 
Conseiller Général 


Eva Gendrault 


Adjointe au Maire 


Au 1°' tour de scrutin 


GAUCHE DROITE 


Alain Chénard LE 6.6: R.P.R. Jean-Claude Ferré 17 700 29,23 
C.N.I. rose COLOR 8,60 
D.C. | +... 2 187 3,61 
Royaliste | | 272 0,44 
Sans 
étquette DR Érscre 700 1,56 


Chauvel : 3 949 


La Gauche est majoritaire dans la 2° circons- 
cription, comme en 67 et 73. 


Vous ne pouvez pas l'abandonner au RPR. 





Voter Alain Chéna ard 


Parti Socialiste 


C'est voter pour l'Union de la Gauche et des Républicains 
pour le Programme Commun 
pour un véritable changement 


C'est refuser l'Etat RPR 
la reconduction des échecs économiques 
la faillite des gouvernements successifs 
incapables de maîtriser les crises. 


C'est vouloir des mesures sociales concrètes indispensables 
qui relanceront l'économie et permettront enfin 
de sortir de la crise. 
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Maire de Na ee 
Conseiller Général 


Eva Gendrault 
Adjointe 
& Candidat unique de la Gauche 
Parti Socialiste 


RE Gen | 
MP. El L'ATLANTIQUEL NANTES Vu les Candid ats 





